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ΑΡΙΘΜΟΙ ΦΥΛΛΟΥ 
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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 


ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΙΣ 


ΑΠΟΦΑΧΕΙΧ 


ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΙΣ 


Περί τναικής χνακλήτεως τής ιννάμει τής νπ' χ:·ν. Ε. 


ρι:υ Καρίίττης 


ΙΙερί άναγκαττικής άταλοτριώτεως έν θευαλενίκη */ώ- 
««ϊίμτ,;. ^-έρ 7.2· ία.τάναις τής Δ.Ε.Η.. τρις έγ- 
Χ2«2Τι *5ΐν ϋι·ν*Τ2'^ρςν . . . · · · ■ · . . , . . . . 3 

Περί άναγκα-τικής άτιλλοτριώτεως χώρευ είκοϊεμής έν 
Άίήναις. ύττέρ καί ϊαταναις τής ΔΕΗ. τρές έγκατά- 


στατίν νιτοτταυμίν ίι ανέμη ς. ... 


ΙΙερί άναγκαττικής άταλλετριώτεως εις τήν τεριεχήν τεν 
Νεμεν Λατιύίιυ^ έκτάτεως ντέρ'καί 5ατάνα:ς τής ΔΙέΙΙ 
καί τυττάτεως ίευλείας έττί έτέρας λωρίϊες , έϊάεενς... 5 
Περί άναγκαττικής άταλ/.οτριώτεως εις Ιωάννινα χώρον 
είκείεμής ντερ καί εατάναις τής Δημοτίας Έειχειρή- 
σεως ΙΙλεκτριτμον. τιρές έγκατάττατιν νεοττα-ΐμοϋ 2:ο 


τιν προτςνγων έν Περιττερίω— Αττικής.7 

ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ 

ΑΠΟΦΑΧΕΙΖ 

Περί τρετετε-.ήτεως τεϋ ρνμετομικεν τχεϊίεν Λεντρεν. Ν. 
Αιτωλίας καί Ακαρνανίας. ..8 

ΑΝΑΚΟΙΝΟΧΕΙΧ 

Περί είϊετειήτεως τής γενομίνης ταρακαταάέτεως άτ.ε- 
ζημιώτεως ρνμετεμηΐέντες ακινήτου έν Κάτω Χαλαν- 
ϊρίω—’Αττικής.. .... .... .ί) 

ΔΙΟΡΘΟΧΕΙΧ ΗΜΑΡΤΗΜΕΝΟ* 

Α’.όρ·Ι*ωτ:ς ημαρτημένων εις τήν να - άρίνυ. Τ.Υ. 10702/ 
13.10 .75 άτόφατιντεϋ Νομάρχου Ίωαννίνων. ... __10 

Διόρύωτις ημαρτημένων εις τήν έκνετιν Επιτροπής αρνρεν 
5 Α.Ν. 263/68 καί»ερ:τμεν αΐγιαλοΰ καί παραλίας εις 
ύέϊΐν ΠΛΑΚΑ ΕΛΟΓΝΤΑΣ ΜΙΡΑΜΠΕΛΟΓ Ν. 
Λατινιού....... 1 ί 


ΑΠΟΦΑΧΕΙΖ 

Ά?:ύ. Ε. 861/551/Ν. 13132. (1) 

ΙΙερί -αττικής άνακλήσεως τής δυνάμει τής ύπ’ άε·.0. Ε. 
1816/1064/27.3.1974 κοινής άποοάτεως των ’Ι'ττονργών 
Έτωτερικών καί Οικονομικών κηρνχ-ίιείτης άναγν.αττικής 
ατταλλοτριώτεως, ιερές άνέγεραιν τον Διοικητηρίου Καρ- 
δίττης.’ - ' 

οι Υπουργοί 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 
Έχοντες ύπ’ οψει: - 

τ Τ“ί Στάξεις τής παραγράφου I, τοϋ άρθρου Π τοϋ 
Ν.Δ. 797/1971 «περί άναγκαττικών άπαλλοτριοέσειουί), έν 
συνδυασμό» προς τάς διατάξεις τεϋ άρθρου 4, τής άπύ 1.8. 
1974 Συντακτικής Ιΐράξεως. 

2. Τήν δυνάμει τής ύπ’ άοιΟ.Έ. 1816/1004/27.3.1974 
(ΦΕΚ 103/1974 τ. Δ'), κοινής άποφασεως ήμών κηρυ/Οεΐ- 
ταν αναριασ.ικςν απανιλοτρίωσιν κτημάτων, εν Καρδιτση, 
προς ανέγερσιν τοϋ Διοικητηρίου Καρδίτσης, μή έμπροΟέ- 
σμως συντελεσϋεΐσαν και ως εκ τουτου αυτοδικαίως άνακλη- 
Οεϊσαν, άποφασίζομεν : 

’Λνακαλοϋμεν καί τυπικώς τήν δυνάμει τής ύπ’ άοιΟ. Ε. 
1810/1004/27.3.1974 (ΦΕΚ 103/1974 τ. Δ') κοινής άπν- 
φασεευς ήμών κηρυχΟεΐσαν αναγκαστικήν άπαλλοτρίωσιν 
έκτάσεως οτυνολικοϋ έμβαδοΰ 2.702,40 τ.μ. προς ανέγερσιν 

τοϋ Διοικητηρίου Καρδίτσης. λ ■ 

V ' — “ * ' * - 1 I · ■ ’ , 

II παρούσα δημοσιευΟήτω διά τής Εφημερίδες.τής Κυ¬ 
βερνήσεων. ' - . 

· Έν ΆΟήναις τή · 23 Μαρτίου 1970 ; · 


□I ΤΠΟΪΡΓΟ, ’ 


ΠΟΤΙΡΙΚΟΝ 


ΚΩΝΧΤ. ΧΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΧ 


ΆρίνΡ. Β. 183/384.. 


. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΝ . · 

ΕΥΑΓΓ. ΔΕΒΛΕΤΟΓΑΟΥ 


ΙΠρι αναγκαστικής, απχλλοτριωοεως εις τήν -· περιοχήν τοϋ 
Νομοϋ Θεσπρωτίας έκτάσεως, υπέρ καί δαπάνάις τής 
Δ.Ε.Η. καί συστάσεως δουλείας καί έτέρας λωρίδος 
εδάφους. 

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ 11ΙΟΜΙΙΧΑΜΛΣ 

’ _ Έχοντες ύπ’ ίψει : 

> 1· Τάς διατάξεις τοϋ ύπ’ άριθ. 797/1971 Ν. Δ/τος «περί 
αναγκαστικών απαλλοτριώσεων», έν συνδυασμφ ιτρος τ άς 
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ΕΟΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΏΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟΝ^ 


Στάξεις τοϋ ύπ’ άριΟ. 130/1971 15. Δ/τος «περί τής ά?μο- 
διότητος των Νομαρχών προς κήρυξιν ά- αγκαστικα ν τινων 
άπχλλοτριώσεων». 

2. Τάς διατάξεις τοΰ άρθρου 4, παρ. 2, του υπ ,αριυ. 
1408/1950 Νόμου «περί ίδρύσεως Δημοσίας Έπιχειρήσεως 
Ηλεκτρισμού». ώς ούτος έτροποποιήΟη μεταγενεστερως 
δυνάμει τοϋ ύπ’ άριΟ. 1072/1951 ’Λναγκ. Νόμου, κυρω- 
Οέντος διά τοϋ ύπ’ άριΟ. 2113/1952 Νόμου. 

3. Τάς διατάξεις τοϋ άρΟρ. 9, του υπ αριΟ. 1υ66/1ΊοΟ 
Άναγκαστ. Νόμου περί κυρώσεως τής μετά τοϋ οίκου 
«ΜΙΑ8(10» συναφΟείσης την 20ήν Ιουλίου 1950 συμβα- 
σεως κλπ», ώς αί διατάξεις αύται έκυρώΟησχν, έ'ροποποιη- 
Οησαν και συνεπληροδΟησαν δυνάμει τοΰ υπ αριΟ. Ιυσσ/ 

1951 Νόμου. _ 

4. Την ύπ’ άριΟ. 187/75 άπόφχσιν τοϋ Διοικητικού Συμ¬ 
βουλίου τής Δημοσίχέ Έπιχειρήσεως Ηλεκτρισμού, ληφΟει- 
σαν κατά τήν ·υπ άριΟ. 25/29.7.75 συνεδρίασιν αυτου, 
άποφασίζομεν : Κηρύσσομεν άναγκαστικώς άπαλλοτριω- 
τέαν, λόγω' δημοσίας ώφελείας, ήτοι : 

Λ. Διά τήν ύπό τής Δημ. Έπιχειρήσεως Ηλεκτρισμού εγ¬ 
κατάστασή χαλυέϊίνων πόρων τής παρά τον ύπ/ύμόν Μουρτου 
παραλλαγής τής γραμμής μεταφοράς 150 ΚΥ ’Λκτιου- 
Τίγουμενίτσης την- είς την κτηματικήν περιοχήν των Κοι¬ 
νοτήτων ’Λργυροτόπου καί Πλαταριάς τοϋ Νομοϋ Θεσπρω¬ 
τίας κειμένην εκτασιν, συνολικοϋ έμβαδοϋ 461 Μ2. 

ΊΙ ώς άνω άπαλλοτριουμένη εκτασις αποτελεϊται εκ 
τεσσάρων (4) τετραγώνων τεμαχίων εδάφους καί ενός (1) 
τεμα/ίου πρός έπέκτασιν άπαλλοτριωΟέντος τετράγωνου, 
έφ’ ών Οέλ'ουσι τοποΟετηΟη ισάριθμοι χαλύβδινοι πύργοι 
τής πρ.ανκφερΟείσης γραμμής μεταφοράς. 

Έκ των τετραγώνων τούτων : 1) δυο (2) έχουν εμβαδόν 

μέτρα τετραγωνικά εκατόν (10X10— 100) ^ έκαστον, -) 
ετερα 2 έχουν εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά εκατόν εικοσιν 
έν (11X11= 121) έκαστον καί 3) έν (1) έχει εμβαδόν 
μέτρα τετραγωνικά δέκα εννέα (10X10- 9X9 - 19) προ¬ 
κϋπτον έκ προσαυξήσεως τοϋ άπαλλοτριωΟέντος 'ετραγω- 
νου (9X9= 81 Μ2) είς τετράγωνον διαστάσεων (10X10 
—. 100. Μ2). 

II. Διά τήν Οπό τής Δημοσίας Έπιχειρήσεως ΊΙ?.ε- 
κτρισμοϋ έγκατάστασιν χαλύβδινων πύργων .ής γραμμής 
150 ΚΥ ’Λκτίου- 1 Ηγουμενίτσας τήν είς τήν περιοχήν των 
Κοινοτήτων . Πλαταριάς, Λαδοχωρίου, Γραικοχωρίου καί 
τοϋ Δήμου * Ηγουμενίτσας τοϋ Νομοϋ Θεσπρωτίας κειμένην 
εκτασιν συνολικοϋ έμβαδοϋ 246 Μ2. , - 

'ΙΙ ώς άνω άπαλλοτριουμένη εκτασις άποτε/.είται α<.ο 

:» * Ρ) φί 

μέτρα τετραγωνικά τεσσαράκοντα (40) έκαστον προκϋπτον 
έκ τής προσαυξήσεως τοϋ έμβαδοϋ των άρχικών βάσεων 

άπό 9X9= 81 Μ2 είς 11X11— 121 Μ2, β) δύο (2) έχουν 
εμβαδόν, - -μέτρα τετραγωνικά - δέκα · εννέα (19) έκαστον, 
προκϋπτον έκ τής προσαυξήσεως ;^., έ 8β* δ& ϋ τ ωναρχικων 

βάσεων άπό 9X9= 81 Μ2, είς^ 10X10= 100 Μ2 και γ) 
έν (I) έχει έμβαδόν μέτρα τετραγωνικά ογδοηκοντα οκτώ 
(88), προκϋπτον έκ τής προσαυξήσεως τής άρχικής βα- 
σεως άπό ; 9Χ9--.81 Μ2.είς 13X13= ά69.Μ2. ,: 

Γ. Προς σύστασιν δουλείας ένχερίου διελεύσεως τής παρά 
τον υποσταθμόν Μούρτου παραλλαγήςτής γραμμής μετα¬ 
φοράς 150 Κ\ Γ ’Λκτίου - ΊΙγουμενίτσης επι λωριδος εδά¬ 
φους μήκους χιλίων έξακοσίων τριάκοντα επτά καί 4υ/„ 
(1637,45) καί" πλάτους τεσσαράκοντα (40) μέτρων,-ήτοι 
άνά είκοσι (20) μέτρα - εκατέρωθεν τής προβολής επι του 
έδάφους τοϋ άξονος τής άνωτέρω παραλλαγής. 

«II ώς άνω δουλεύουσα λωρίς*εδάφους άρχεται έκ τοΰ 

πύργου 203 τής γραμμής 150 ΚΥ ’Λκτίου ΊΙγουμενίτσης 
( 7 ο, 80+ 235) καί μέ κατεύΟυνσιν περίπου βορειοδυτικήν 
εισέρχεται είς τον υποσταθμόν Μούρτου (χ.θ. 81+ 099,50), 
εξέρχεται τούτου (χ.Ο. 81+ 288,50) καί έπανασυνδέεται . 
- μέ τήν άνωτέρω γραμμήν είς πύργον 208 αύτης (χ.Ο. 


82-τ 001,45, ταυτιζομένην πρόςτήνχ.Ο. 81-ί 934,10 τής 
γραμμής 105 Άκτιου- ΙΙγουμενίτσης). 

Τό έντός τοϋ ύποσταΟμοϋ Μούρτου τμήμα τής δουλευο^- 
σης λωρίσος τής παραλλαγής περιλαμέανομενον μεταςϋ χ.υ. 
88+228.55 σέν ύπόκειται εις δουλείαν. ' 

ΊΙ χιλιομέτρησις τής παραλλαγής τής γραμμής σημειοϋ- 
ται έπί τοϋ άξονος αυτής, όστις εικονιζεται διά παχειας 
συνεχούς γραμμής είς το ύπ’ άριΟ. 31731/75 (Ψύλλον 1-Λ) 
κτημάτολογικόν διάγραμμα τής Δ.Ε.Ι1. 

Τό περιεχόμενον τής δι’ άναγκαστικής άπαλλοτριωσεως 
επιβαλλόμενης δουλείας συνίσταται είς τό δικαίιομα εισόδου 
τοϋ προσουπικεϋ των συνεργείων καί τών^ τεχνικών ^ μέσων 
τής Δημοσίας Έπιχειρήσεως Ηλεκτρισμού ή των ύπ αυτής 
όριζομένων προσώπων είς την δια τής δουλειάς βαρυνομενην 
εκτασιν έδάφους, διά τήν έκτέλεσιν πασης^ εργασίας εγκα- 
ταστάσεως, λειτουργίας, έπιΟεωρησεως,^ επισκευών, συν- 
τηρήσεως καί άντικαταστάσεως τής άνωτέρω εναερίου 
γραμμής μεταφοράς 150 ΚΥ καί των,πύργων αυτής, 
ώς καί τήν άπχγόρευσιν άνεγέρσεως οίουδήποτε ν=.ου^ κτί- 
σματός. Επίσης άπαγορεύεται ή λειτουργία στάσης εγκα- 
ταστάσεως δημιουργούσης δυσμενείς^ συνΟηκας δια την 
άσφάλειχν ή τήν λειτουργίαν τής ύπ’ δψιν παραλλαγής τής 
γραμμής (π.χ. συσσώρευσις ταυρομαχικών, πετρελαιοειδών, 
άσβεστοκάμινοι, λατομεία κλπ.). ι ( 

Λί ώς άνω δουλεύουσαι εκτάσεις,κείνται εις την κτημα¬ 
τικήν περιοχήν των Κοινοτήτων Αργυροτόπου και ΓΙλα- 
ταριάς τοϋ Νομοϋ Θεσπρωτίας. ( , , 

"Λπασαι αί άπαλλοτριούμεναι καί δουλεύουσαι εκτάσεις 
έμφαίνονται είς τό ύπ’ άριΟ. 31781/5.2.75 (φύ/Λα 12Α, 
12, 13 καί 14) κτημάτολογικόν διάγραμμα καί τον επ 
αύτοΰ κτηαατολογικόν πίνακα τής άρμοδίχς 'ίπηρεσιχς 
τής Δημοσίας Έπιχειρήσεως Ηλεκτρισμού,_ δεόντως τε- 
Οεωρημένων ΰπό τοΰ αρμοδίου ΔιευΟυντοϋ τοϋ 1 πουργειου 
Βιομηχανίας άπό 10.1.76. 

Έπί τής άπαλλοτριουμένης εκτασεως προβαλλουσι 6ι- 
καιώματα κυριότητος οί 1. Φωτεινή Χα ΙΙρακλ. Καισαρη 
2. Μάρκος Λουκά Εύχγγέλου. , 

ΊΙ άπαλλοτρίωσις κηρύσσεται, ύπέρκαι δαπαναις της 
Δημοσίας Έπιχειρήσεως Ηλεκτρισμού. 

Ή παρούσα δημοσιευΟήτω διά τής Έφημερίδος τήςΚυ- 
βερνήσεως. 

Έν ΆΟήναις τή 23 Μαρτίου 1976 

Οι νπΟΤΡΓΟΙ 

ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 

ΕΥΑΓΓ. ΑΕΒΛΕΤΟΓΛΟΥ ΚΟΝΪΤ. ΚΟΝΟΦΛΓΟΕ 


Άσιύ. Β. 212/502. 
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Περί άναγκαστικής άπαλλοτριωσεως εν Θεσσαλονίκη χοίρου 
οίκοδοαής υπέρ καί δαπάναις,' τής Δημοσίας Έπιχει¬ 
ρήσεως ’ ΠλΓκτρισμοΰ' προς · έγκατάστασιν υποσταθμού 
διανομής. , ' .'., 

ΟΙ ΤΠΟΤΡΓΟΙ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΛΙ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΊΑΣ 
Έχοντες ύπ’ δύει : - · 

1. Τάς διατάξεις+οϋ ύπ’ άριΟ. 797/1971 Ν. Δ/τος «περί 
άναγκαστικών · άπα/λ.οτριώσεων», εν συνόυασμώ προς τάς 
διατάξεις τοϋ ύπ’ άριΟ.: 139/1971 Β. Δ/τος «περί τής αρμο- 
διότητος των Νομαρχών προς κήρυξιν άναγκαστικών τινων 

άπαλλοτριώσεων». , , , ’- 

2. Τάς διατάξεις, τοϋ άρθρου, 4, παρ. 2 του : υπ αριΟ. 
1468/1950 Νόμου «περί ίδρύσεως Δημοσίας Έπιχειρήσεως 
Ηλεκτρισμού», ώς ούτος έτροποποιήΟη καί συνεπληρωΟ-η 




ΣΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΞΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟΜ) 


καί συν;— ληρώθησαν δυνάμει τού ύπ’ άριΟ. I633 !*>>' 
Νόμου. 

4. Τήν ύπ’ άριΟ. 297/75 άπόφασιν τοϋ Διοικητικού. 
Συμβουλίου της Δημοσίας ’Επιχειρήσεως Ηλεκτρισμού, 
ληφΟεΐσαν κατά την ύπ’ άριΟ. 36)6. 11.7:», άποφασί-ομεν : 


Λ?·.ό. Η. 211/300. ·4) 

Περί αναγκαστικής άπχλλοτριώσεως χώρου οικοδομής εν 
ΆΟήναις, ύπέρ καί δχπάναις της ΔΕΗ, πρός εγκαταστα- 
σιν ύποσταΟμοϋ διανομής. 


Κηρύσσομεν άναγκαστικώς άπαλλοτριωτεαν λογω δημοσίας 
ώφελείας, ήτοι δΐ'· την ύπό τής Δημοσίας ’ Επιχειρήσεων 
Ηλεκτρισμού έγκατάστασιν ύποσταΟμοϋ διανομής υπο 
στοιχεία Λ- 92, τον έν Θεσσαλονίκη καί έττί τής οδού Μο¬ 
ναστηριού κείμενον υπόγειον χώρον οικοδομής, μετά τοϋ 
άναλογοϋντος εις τούτον ποσοστού συνιδιοκτησίας 13% 
επί τοϋ οικοπέδου, των κοινοχρήστων καί καινοκτήτων χωρων 
τής όλης οικοδομής. 

Ό άπαλλοτριούμενος χώρος εχει εμβαδόν μέτρα τετρα¬ 
γωνικά τριάκοντα οκτώ καί 30% (38,50) ές ων 13,33 Μ2 
ύπό τήν στοάν καί όγκον μέτρα κυβικά εκατόν εννέα καί 
72% (109,72) έξ ών 37,99 Μ3 ύπό τήν στοάν άντιστοι- 
χοϋντα εις ποσοστόν 13% έπί τού συνολικού όγκου τής 
οικοδομής άνερχομένου εις 8.324 Μ3. 

Ηάσει τού ανωτέρω ποσοστού άναλογεΐ εις τον υπο¬ 
σταθμόν εκτασις 5,30 Μ2 εξ άδιαιρέτου έπί τού οικοπέδου 
τής συνολικής έκτάσεως αυτού άνερχομένης εις 409,59 Μ2. 

Ή Δημοσία Έπιχείρησις Ηλεκτρισμού, ώς συνιδιο- 
κτήτρια θέλει μετέχει εις τήν διοίκησιν τής οικοδομής διά 
ψήφων 13 έπί χιλίων. Ό άπαλλοτριούμενος χώρος 0ά χρη- 
σιμοποιήται έλευΟέρως, ώς υποσταθμός μετατροπής ηλε¬ 
κτρικής ένεργείας, χωρίς νά ύπόκηται εις περιορισμόν χρή- 
σεως έκ τυχόν άντιΟέτων διατάξεων, διαλαμβανόμενων εις 
τον κανονισμόν τής οικοδομής. Ό υποσταθμός άπαλλασσεται 
τής συμμετοχής εις τάς δαπάνας τών κοινοχρήστων. II 
είσοδος εις τον χώρον τού υποσταθμού διά τών κοινοχρή¬ 
στων χώρων τής οικοδομής 0ά έπιτρέπηται έλευΟέρως, καΟ 
οίανδήποτε ώραν τού εικοσιτετραώρου. 

Οί ώς άνω κοινόχρηστοι χώροι Οά παραμένουν ελεύθεροι 
πάσης τυχόν προστεΟησομένης μονίμου κατασκευής, δυ- 
ναμένης νά παρακωλύση τήν έλευΟέραν δίοδον προς τόν 
χώρον τοϋ υποσταθμού τού προσωπικού, τών συνεργείων 
καί τών τεχνικών μέσων τής Δημοσίας Έπιχειρήσεως Ηλε¬ 
κτρισμού ή τών ύπ’ αύτής όριζομένων προσώπων κ.λ.π. 

"Ο άπαλλοτριούμενος υπόγειος χώρος έμφαίνεται εις 
τό ύπ’ άριΟ. 1-40434/1975 (φύλλα 1-2) κτηματολογικόν 
διάγραμμα καί τόν έπ’ αυτού κτηματολογικον πίνακα τής 
άρμοδίας Υπηρεσίας, τής Δημοσίας Έπιχειρήσεως Ηλε¬ 
κτρισμού, δεόντως τεΟεωρημένον ύπό τοϋ αρμοδίου Διευ- 
Ουντοϋ.τοϋ Υπουργείου Βιομηχανίας άπο 5.1.70. . 

. Είδικούτερον : α) Τό φύλλον 1 τού άνωτέρω κτηματολο- 
γικοϋ διαγράμματος περιλαμβάνει τομήν 1/50 τής πολυ¬ 
κατοικίας, έφ’ ής σημειοϋται διά διαγραμμίσεως και.ύπό 
στοιχεία Λ- Β- Γ- Δ- Λ ό άπαλλοτριούμενος χώρος τοϋ 
ύποσταΟμοϋ. β) Τό φύλλον 2 περιλαμβάνει α) κατοψιν τοϋ 
ύπογείου 1/50, έφ’ ής σημειοϋται διά διαγραμμίσεως καί 
ύπό στοιχεία Α- Β- Γ-Δ- Ε- Ζ- II- Θ- 1- Κ- Λ- 
Μ- Α- ό άπαλλοτριούμενος χώρος, β) ■ τοπογραφικόν 1/ 
500 τοϋ οικοδομικού τετραγώνου έφ’ ου τό ακίνητον τής 
πολυκατοικίας καί γ) πίνακα στοιχείων οικοπέδου απαλ- 
λοτριουμένου χώρου, κτηματολογικόν πίνακα κ.λ.π. 

• ι Έπί τού άπαλλοτριουμένου ακινήτου προβάλλει δικαιού- 
ματα κυριότητος ό Αλέξανδρος Ίωαννίδης. 

Ή άπαλλοτρίωσις κηρύσσεται ύπέρ καί δαπάναις τής 
Δημοσίας Έπιχειρήσεως Ηλεκτρισμού. 

Ή παρούσα δημοσιευΟήτω διά τής Έφημερίδος τής Κυ- 
βερνήσεως. . 

Έν ΆΟήναις τή 23 Μαρτίου 1970 

οι υπουργοί 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ,,' 

ΕΥΑΓΓ. ΔΕΒΛΕΤΟΓΛΟΥ ΚΟΜΕΤ. ΚΟΝΟΦΑΓΟΣ ■ 


ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 
Έχοντες ύπ’ οψει : 

1. Τάς διατάξεις τού ύπ’ άοιί). 797/1971 Ν. Δ/τος «περί 
άναγκαστικής άπαλλοτριώσεως», έν συνδυασμω προς τάς 
διατάξεις τοϋ ύπ’ άριΟ. 139/1971 Β. Δ/τος «περί τής άρμο- 
διότητος τών Νομαρχών πρός κήρυξιν άναγκαστικών τινων 
άπαλλοτριώσεων». 

2. Τάς διατάξεις τοϋ άρθρου 4, παρ. 2 τού υπ αριΟ. 
1468/1950 Νόμου «περί ίδρύσεως Δημοσίας Έπιχειρήσεως 
Ηλεκτρισμού», ώς ούτος έτροποποιήΟη καί συνεπληρώΟη 
μεταγενεστέρως δυνάμει τού ύπ’ άριΟ. 10/2/19;) 1 Αναγκχστ. 
Νόμου, κυρωΟέντος διά τού υπ’ άριΟ. 2113/1952 Νομού. 

3. Τάς διατάξεις τοϋ άρΟρ. 9, τοϋ υπ αριΟ. 1:)60/Η)50 
Άναγκαστ. Νόμου περί κυρώσεως τής μετά τού οίκου 
«ΕΒΛ800» συναφΟείσης τήν 20ήν Ιουλίου 1950 συμΒάσεως 
κλπ», ώς αί διατάξεις αύταιέκυρώΟησαν, ετροποποιηΟησαν 
καί συνεπληρώΟησαν δυνάμει τού υπ αριΟ. 1633/1951 
Νόμου. 

4. Τήν ύπ’ άριΟ. 296/75 άπόφασιν τοϋ Διοικητικού Συμ¬ 
βουλίου τής Δημοσίας Έπιχειρήσεως ’ Ηλεκτρισμού, ληφΟει- 
σαν κατά τήν ύπ’ άριΟ. 36/6.11.76 συνεδρίασιν αύτοϋ, άπο- 
φασίζομεν: 

Κηρύσσομεν άναγκαστικώς άπχλλοτριωτέαν λόγφ δημο¬ 
σίας ώφελείας, ήτοι διά τήν | ύπό ,τής Δημοσίας Επιχει- 
ρήσεως Ηλεκτρισμού έγκατάστασιν .υποσταθμού, διανομής, 
τον έν ΆΟήναις καί έπί τών οδών Τριφυλίας καί Ζωχίου 
κείμενον χώρον οικοδομής εις ύπόγειον και πρασιάν, μετά 
τού άναλογοϋντος είς τούτον ποσοστού συνιδιοκτησίας 49 3 /οο 
έπί τοϋ οίκοπέδου τών κοινοχρήστων καί κοινοκτήτών χοίρων 
τής όλης οικοδομής. 

Ό άπαλλοτριούμενος χώρος έχει έμβχδόν μέτρα τετρα¬ 
γωνικά τεσσαράκοντα δύο καί πεντήκοντα εννέα εκατοσεα 
(42,59) καί όγκον μέτρα κυβικά εκατόν τριάκοντα οκτώ 
καί έξήκοντα εκατοστά (138,60), ες ών/8,10 Μ2 καί 
52,60 Μ3 άντιστοίχως αναλογούν είς τήν καταπακτήν 
τής πρασιάς, άντιστοιχούντα είς ποσοστον 49°/οο επί τού συν¬ 
ολικού όγκου τής οικοδομής, άνερχομένου εις 30.299,90 

Μ3. · , , Ν 

Βάσει τού' άνωτέρω" ποσοστού άναλογεΐ είς" τον υπο¬ 
σταθμόν εκτασις 12 Μ2 έξ άδιαιρέτου έπί τού 1 οίκόπέδου, 
τής συνολικής έκτάσεως αύτοϋ άνερχομένης εις 246,93 

Μ2. ' ·" ' ■: '' · ■% ·; ; ή, .' ,, 

Ή Δημοσία Έπιχείρησις Ηλεκτρισμού ώς συνιδιοκτή- 
τρια, θέλει μετέχει είς τήν διοίκησιν τής οικοδομής διά 
ψήφων 49 έπί χιλίων. ; ,Λ ν·' 

Ό άπαλλοτριούμενος χώρος θά , χρησίμοποιήται έλευ- 
θέρως, ώς ύποσταθμός μετατροπής ηλεκτρικής ένεργεία; 
χωρίς νά ύπόκηται είς περιορισμόν χρήσεως έκ τυχόν αντι¬ 
θέτων διατάξεων, διαλαμβανομένων είς τόν κανονισμόν 
τής οικοδομής. Ό ύποσταθμός άπαλλάσσεται τής συμμε¬ 
τοχής είς τάς δαπάνας τών κοινοχρήστων. " Π είσοδος είς 
τόν χώρον τού' ύποσταΟμοϋ διά τών κοινοχρήστων -χώρων 
τής οικοδομής 0ά έπιτρέπεται έλευΟέρως καθ’ 1 οίανδήποτε 
ώραν τού εικοσιτετραώρου. ■■ · 

Οί ώς άνω κοινόχρηστοι χώροι 0ά παραμένουν ελεύθεροι 
πάσης τυχόν προστεΟησομένης μονίμου κατασκευής, δυ- 
ναμένης νά παρακωλύση τήν έλευθέράν δίοδον πρός τόν χώρον 
τού υποσταθμού τοϋ προσωπικού, τών συνεργείων καί τών 
τεχνικών μέσων τής Δημοσίας Έπιχειρήσεως Ηλεκτρι¬ 
σμού ή τών. ύπ’ αύτής όριζομένων προσώπων κλπ. 

’ Ό άπαλλοτριούμενος χώρος έμφαίνεται είς τό ύπ’ άριΟ. 

- 13/1.8.75 κτηματολογικόν διάγραμμα καί τόν έπ’ αύτοϋ 
κτηματολογικόν πίνακα τής άρμοδίας Υπηρεσίας τής Δη¬ 
μοσίας Έπιχειρήσεως Ηλεκτρισμού δεόντως τεΟεωρημένων 
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ύπό τοϋ αρμοδίου ΔιευΟυντοϋ τοϋ Υπουργείου Βιομηχανίας 
άπό Γκ 1.7(5. 

Ιίίδικώτερον : Τό ανωτέρω διάγραμμα περιλαμβάνει : 
α) Κάτοψιν τοϋ υπογείου, έφ’ ής σημειοΰται ύπό στοιχεία 
α- 0- β- γ- δ- ε- ζ- η- α- το εντός τοΰ υπογείου χώρου 
της οικοδομής τμήμα τοΰ υποσταθμού καί ύπό στοιχεία 
0- ι- κ- λ- 0- ή εντός τής πρασιάς καταπακτή τοΰ ύπ’ 
ίψιν υποσταθμού, β) Τομήν τής οικοδομής έφ’ ής σημειοΰται 
διά διαγραμμίσεως ό υποσταθμός, γ) Τοπογραφικόν 1: 
2000, έμφ αίνον τήν Οέσιν τοΰ υποσταθμού καί δ) πίνακα 
στοιχείων οικοπέδου άπαλλοτριουμένου χοίρου, τοϋ υπο¬ 
σταθμού, των ιδιοκτητών κλπ. 

Έπί τοϋ άπαλλοτριουμένου άκινήτου προβάλλει δικαιώ- 
ματα κυριότητος ή «Ο.ΐο. Κοόστας Κιούπης». 

ΊΙ άπαλλοτρίωσις κηρύσσεται, υπέρ και δαπάναις τής 
Δημοσίας Έπιχειρήσεως Ηλεκτρισμού. 

ΊΙ παρούσα δημοσιευΟήτω διά τής Έφημερίδος τής Κυ- 
βερνήσεως. 

Έν ’ΛΟήναις τή 23 Μαρτίου 1976 

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟ* 


ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΝ 

ΕΥΑΓΓ. ΔΕΒΛΕΤΟΓΛΟΥ 


ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 

ΚΩΝΣΤ. ΚΟΝΟΦΑΓΟΕ 


Άριί». 13. 213/501. 


(3) 


ΓΙερΙ αναγκαστικής άπαλλοτριώσεως εις τήν περιοχήν 
τοϋ Νομού ΛασιΟίου έκτάσεοις υπέρ καί δαπάναις τής 
Δ.Κ.ΙΙ. καί συστάσεως δουλείας έπί έτέρας λωρίδος 
εδάφους. 

.01 ΥΠΟΥΡΓΟΙ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 
Έχοντες ύπ’ οψει : 

1. Τάς διατάξεις τοϋ ύπ’ άριΟμ. 797/1971 Ν.Δ/τος 
«περί αναγκαστικών άπαλλοτριώσεων», έν συνδυασμό» προς 
τάς διατάξεις τοϋ ύπ’ άριΟμ. 139/1971 13.Δ/τος' «περί 
τής αρμοδιότητες τών Νομαρχών προς κήρυξιν. άναγκαστι- 
κών τινων άπαλλοτριώσεων». 

2. Τάς διατάξεις τοϋ άρθρου 4, παρ. 2, τοϋ ύπ’ άριΟμ. 
1408/1950 Νόμου «περί ,ίδρύσεως Δημοσίας Έπιχειρήσεως 
Ηλεκτρισμού», ώς ούτος έτροποποιήΟη καί συνεπληρώΟη 
μετάγενεστέρως δυνάμει τοΰ ύπ’ άριΟμ. 1672/1951 Άναγκ. 

. Νόμου,: κυρωΟέντος διά τοϋ ύπ’ άριΟμ. 2113/1952 Νόμου. 

3. Τάς διατάξεις τοϋ άρΟρ. 9, τοϋ ύπ’ άριΟμ. 1560/1950 

Άναγκαστ.. Νόμου «περί κυρώσεοις τής μετά τοϋ οίκου 
«ΡΒΛ8Γ.Ο», συναφϋείσης τήν 20ην Ιουλίου 1950 συμβά- 
σεως κλπ.» ως αί διατάξεις αύται έκυρώΟησαν, έτροποποιή- 
Οησαν κ.αί συνεπληρώΟησαν δυνάμει τοϋ ύπ’ άριΟ. 1633/ 
195Γ Νόμου.ι '.·■■;· ■ ι 

, 4. Τήν ύπ’ άριΟμ.,303/75 άπύφασιν τοϋ Διοικητικού Συμ¬ 
βουλίου τής Δημοσίας Έπιχειρήσεως .Ηλεκτρισμού, ληφΟεϊ- 
,σαν κατά τήν ύπ’ άριΟμ. 37/13-11-75. ,συνεδρίασιν αύτοϋ, 
άποφασίζομεν : . .,·· . ·. ·ι 

' Κηρύσσομεν άναγκαστικώς άπαλλότριωτέαν, λόγω δημο¬ 
σίας ώφελείας, ήτοι: . 1 .■"'■ ·· 

Λ. ΙΙρός έγκατάστασιν χαλύβδινων πύργων τής.γραμμής 
μεταφοράς ήλεκτρικής ένεργείας 150 Κ.Υ. άπό τοϋ ύπο- 
σταΟμοϋ Ίεραπέτρας εως τοϋ ύποσταΟμοϋ Σητείας ίκτασιν, 
συνολικού έμβαδοϋ μέτρων τετραγωνικών εννέα χιλιάδων 
πεντακοσίων τεσσαράκοντα τριών (9.543). , ■ 

ΊΙ ανωτέρω έκτχσις άποτελεΐται έξ εκατόν, δέκα πέντε 
^ (115) τετραγώνων τεμαχίων έδάφους. . .1 

Έκ τών άνωτέρω τετραγώνων τεμαχίων , έδάφους τά 
δώδεκα (12) έχουν εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά εκατόν 
(10x10— 100) έκαστον καί τά.έκατόν τρία (103), έχουν 
,έμβαδόν μέτρα τετραγωνικά όγδοήκοντα εν (9x9—81) 
έκαστον. γ.... 

Β. ΙΙρός ιτϋστασιν δουλείας έναερίου διελεύσεως.· της 
γραμμής μεταφοράς ήλεκτρικής ένεργείας 150 Κ.Υ. άπό 


τοϋ ύποσταΟμοϋ Ίεραπέτρας εως τοϋ ύποσταΟμοϋ Σητείας 
έπί λωρίδος έδάφους μήκους μέτρων τεσσαράκοντα δύο 
χιλιάδων τριακοσίων ένενήκοντα πέντε (42.395) καί πλά¬ 
τους μέτρων τεσσαράκοντα (46), ήτοι άνά είκοσι (20) 
μέτρα εκατέρωθεν τής προβολής έπί τοϋ έδάφους τοϋ άξονος 
τής γραμμής. 

ΊΙ ώς άνω δουλεύουσα λωρίς έδάφους άρχεται έκ τοϋ 
ύποσταΟμοϋ Ίεραπέτρας (χ.0.0+029) καί μέ κατεύθυνσή 
περίπου βορειοανατολικήν καταλήγει εις τον ύποσταΟμόν 
Σητείας (χ.0.42—424). ΊΙ χιλιομέτρησις τής γραμμής 
σημειοΰται έπί τοϋ άξονος αυτής, όστις είκονίζεται δια 
παχείας συνεχούς γραμμής εις τό ύπ’ άριΟμ. 52115/1975 
(φύλλα 1-7) κτηματολογικόν διάγραμμα τής Δημοσίας 
Έπιχειρήσεως Ηλεκτρισμού. Τά όρια τής δουλευούσης 
λωρίδος έδάφους εΐκονίζονται εις τό αυτό ώς άνω διάγραμμα 
διά λεπτής συνεχούς γραμμής εκατέρωθεν καί παραλλήλως 
τοϋ άξονος τής γραμμής εις άπόστασιν είκοσι (20) μέτρων 
άπ’ αύτοϋ. 

Τό περιεχόμενον τής δουλείας μεταξύ τών χ.0.0+029-12+ 
175 καί 41+404,40 - 42- ι -424 συνίσταται εις τό δικαίωμα 
εισόδου τοϋ προσωπικού, τών συνεργείων καί τών τεχνικών 
μέσων τής Δημοσίας Έπιχειρήσεως Ηλεκτρισμού ή τών 
ύπ* αυτής όριζομένων προσώπων εις τήν διά τής δουλείας 
βαρυνομένην έκτασιν έδάφους, διά τήν έκτέλεσιν πχσης 
φύσεως έργασίας έγκκταστάσεως, λειτουργίας, έπιΟεωρη- 
σεως, επισκευών, συντηρήσεως καί άντικαταστάσεως τών 
άνωΟι αύτής εναερίων καί τών πύργων αύτής. Εντός τής 
δουλευούσης λωρίδος έδάφους έπιτρέπεται ή οίκοδόμησις 
έφ’ όσον πληροϋνται άμφότεροι οί κάτωθι όροι : 

α) ΊΙ κατακόρυφος άπόστασις τών άνεγειρομένων κτι- 
σμάτων άπό τούς άγωγούς τών άνο»0ι γραμμών εις θερμο¬ 
κρασίαν 50° Κελσίου καί άπνοιαν δέον νά είναι τουλάχιστον 
πέντε (5) μέτρα, καί 

β) Τα άνεγειρόμενα κτίσματα ή εγκαταστάσεις δέον όπως 
μή δημιουργούν δυσμενείς συνΟήκας διά τήν άσφάλειαν ή 
τήν λειτουργίαν τών γραμμών (πχ. άποΟήκαι πυρομαχικών, 
πετρελαιοειδών, λατομεία, έργοστάσια άναδίδοντα βλα¬ 
βερούς καπνούς κ.λ.π.). 

Τό περιεχόμενον τής επιβαλλόμενης δουλείας μεταξύ τών 
χιλ. θέσεων 12+175 - 41+404,40 συνίσταται εις τό δικαίω¬ 
μα εισόδου τοϋ προσωπικού, τών συνεργείων καί τών τεχνι¬ 
κών μέσων τής Δημοσίας Έπιχειρήσεως Ηλεκτρισμού ή 
. τών ύπ’ αύτής όριζομένων προσώπων εις τήν διά τής δου- 



έναερίού γραμμής καί τών πύργων αύτής, ώς καί εις τήν 
άπαγόρευσιν άνεγέρσεως οίουδήποτε νέου κτίσματος. Επί¬ 
σης άπχγορεύεται ή λειτουργία πάσης έγκαταστάσεως δη- 
μιουργούσης δυσμενείς" συνΟήκας διά τήν άσφάλειαν ή τήν 
λειτουργίαν τής ύπ’ δψιν γραμμής (π.χ. συσσώρευσις.πυρο¬ 
μαχικών, πετρελαιοειδών, άσβεστοκαμίνων κλπ.).- .· 



Όρεινοϋ, Σταυροχωρίου, Αγίου Στεφάνου, Πεύκων, Λί¬ 
θινων, ΙΙαπαγιαννάδων, Άγιου Γειυργίου, Μαρωνίας, ΓΙι- 
σκοκεφάλου καί τών Δήμων Ίεραπέτρας καί Σητείας τοΰ 
Νομού ΛασιΟίου καί έμφαίνονται εις τό ύπ’"άριΟμ. 52115/ 



Βιομηχανίας άπό 5-1-76. 

Έπί τής άπαλλοτριουμένης έκτάσεως προβάλλουσι δι¬ 
καιώματα κυριότητος οί 1) Ιωάννης·Έμμ. Μαστοράκης, 
2) Κων/νος Γ. Φλωράκης κλπ. 

ΊΙ άπαλλοτρίωσις κηρύσσεται, ύπέρ καί δαπάναις τής 
Δημοσίας Έπιχειρήσεως Ηλεκτρισμού.. 



ΕΦΗΜΕΡΙΕ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟΝ) 


Ή παρούσα δημοσιευθήτω διά τής Εφημερίδα; τη; Κυ- 
βερνήσεως. 

Έν ΆΟήναις τη 24 Μαρτίου 1970 

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 

ΕΥΑΓΓ. ΔΕΒΛΕΤΟΓΛΟΥ ΚΩΝΣΤ. ΚΟΝΟΦΛΓΟΓ 


Άριί. Π. 3872/01315. (05 


Περί αναγκαστικής άπαλλοτριώσεως εις Ιωάννινα χώρου 

οικοδομής υπέρ καί δαπάναις τής Δημοσίας Έπιχειρή- 

σεως Ηλεκτρισμού, προς έγκατάστασιν ύποσταΟμοϋ 

διανομής. 

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΛΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 
Έχοντες ύπ’ οψει: 

1. Τάς διατάξεις τοϋ ΰπ’ άριΟμ. 797/1971 Ν.Δ/τος 
«περί αναγκαστικών άπαλ?.οτριώσεων», έν συνδυασμώ πρός 
τάς διατάξεις τοϋ ύπ’ άριΟ. 139/1971 Β.Δ/τος «περί τής 
. άρμοδιότητος των Νομαρχών προς κήρυξιν αναγκαστικών 
τινων απαλλοτριώσεων». 

2. Τάς διατάξεις τοϋ άρθρου 4, παρ. 2, τοϋ ύπ* άριΟ. 
1408/1950 Νόμου «περί ίδρύσεως Δημοσίας Έπιχειρήσεως 
Ήλεκτρισμοϋ», ώς οϋτος έτροποποιήθη καί συνεπληρώθη 
μεταγενεστέρους δυνάμει τοϋ ύπ* άριΟ. 1672/1951 Άναγκαατ. 
Νόμου, κυρωθέντος διά τοϋ ύπ’ άριΟ. 2113/1952 Νόμου. 

3. Τάς διατάξεις τοϋ άρΟρ. 9, τοϋ ύπ’ άριΟ. 1566/1950 
Άναγκαστ. Νόμου περί κυρώσεως τής μετά τοϋ οίκου 
«ΕΒΑ50Ο» συναφθείσης την 20ήν Ιουλίου 1950 συμβά- 
σεως κλπ.» ώς αί διατάξεις αύται : έκυρώΟησαν, έτροπο- 
ποιήθησαν καί συνεπληρώΟησαν δυνάμει τοϋ ύπ’ άριΟμ. 
1633/1951 Νόμου. 

4. Την ύπ’ άριΟ. 250/75 άπόφασιν τοϋ Διοικητικού Συμ¬ 
βουλίου τής Δημοσίας Έπιχειρήσεως Ηλεκτρισμού, λη- 
φΟεΐσαν κατά την ύπ’ άριΟ. 33/15-10-75 συνεδρίασιν αύτοϋ, 
άποφασίζομεν : 

Κηρύσσομεν άναγκαστικώς άπαλλοτριωτέαν,,λόγω δημο¬ 
σίας ώφελείας, ήτοι : 

Α. Προς έγκατάστασιν ύποσταΟμοϋ διανομής τον έπί τών 
οδών Μπιζανίου καί Κουγκίου τής πόλεως Ίωαννίνων τοϋ 
ομωνύμου Νομού κείμενον χώρον οικοδομής μετά τοϋ άνα- 
λογοϋντος εις τούτον ποσοστού συνιδιοκτησίας 2,94ο/οο 
έπί τοϋ οικοπέδου, τών .κοινοχρήστων καί κοινοκτήτων 
χώρων τής όλης οικοδομής. ’Ο άπαλλοτριούμενος χώρος 
έχει έμβαδόν μέτρα τετραγωνικά είκοσι εξ καί 21% (26,21) 
καί όγκον μέτρα κυβικά ένενήκοντα πέντε καί 27% (95,27) 
άντιστοιχοϋντα εις ποσοστόν 2,94ο/οο έπί τοϋ συνολικού 
όγκου τής οικοδομής, άνερχομένου εις 32.488,82 Μ3. Βάσει 
τοϋ άνωτέρω ποσοστού άναλογεΐ εις τον ύποσταΟμον έκτασις 
6,61 Μ2 έξ άδιαιρέ του έπί τοϋ οικοπέδου, τής συνολικής 
έκτάσεως αύτοϋ άνερχομένης εις 2.248,25 Μ2. Ή Δημοσία 
Έπιχείρησις Ηλεκτρισμού, ό>ς συνιδιοκτήτρια θέλει μετέχει 
εις την διοίκησιν τής οικοδομής διά ψήφων 3 έπί χιλίων. 

Ό άπαλλοτριούμενος χώρος Οά χρησιμοποιήται έλευθέρως 
ώς ύποσταθμός μετατροπής ηλεκτρικής ένεργείας, χωρίς 
νά ύπόκηται εις περιορισμόν χρήσεως έκ τυχόν άντιθέτων 
διατάξεων διαλαμβανομένων εις τον κανονισμόν τής οικο¬ 
δομής. Ό ύποσταθμός άπαλλάσσεται τής συμμετοχής εις 
τάς δαπάνας τών κοινοχρήστων. Ή είσοδος εις τον χώρον 
τοϋ ύποσταθμοϋ διά τών κοινοχρήστων χώρων τής οικοδο¬ 
μής, θά έπιτρέπηται έλευθέρως καθ’ οίανδήποτε ώραν τοϋ 
εικοσιτετραώρου. 

Οί ώς άνω κοινόχρηστοι χώροι 0ά παραμένουν έλεύθεροι 
πάσης τυχόν προστεθησομένης μονίμου κατασκευής, δυνα- 


8' ι.Ι 


μένης νά παρακώλυση την έλευθέραν δίοδον προς τον χώρον 
τοϋ υποσταθμού τοϋ προσωπικού, τών συνεργείων καί τών 
τεχνικών μέσων τής Δημοσίας Έπιχειρήσεως Ηλεκτρισμού 
ή τών ύπ’ αυτής όριζομένων προσώπων κλπ. '() χώρος τοϋ 
υποσταθμού Οά είναι άπηλλαγμένος άπό οίανδήποτε έγκα- 
τάστασιν ςένην προς τον προορισμόν του ώς π.χ. σωληνώσεις 
ύδρεύσεως, άποχετεύσεως, Οερμάνσεως κλπ. 

Β\ 11 ρός σύστασιν δουλείας έπί έκτάσεως έμβαδοϋ μέτρων 
τετραγωνικών δέκα οκτώ καί 82% (18,82) κειμένης έπί 
τοϋ δαπέδου τοϋ ισογείου τής οικοδομής, διά τήνύπόγειον 
διέλευσιν τών κα),ωδίων τοϋ ύποσταΟμοϋ. 

Το περιεχόμενον τής δι’ άναγκαστικής άπαλλοτριώσεως 
επιβαλλόμενης δουλείας συνίσταται εις τό δικαίωμα εισόδου, 
διελεύσεως καί παραμονής τοϋ προσωπικού, τών συνεργείων, 
τών καλωδίων τοϋ ύποσταΟμοϋ, πάσης φύσεως ύλικών καί 
μηχανημάτων, τών τεχνικών μέσων τής Δημοσίας Έπι¬ 
χειρήσεως Ηλεκτρισμού ή τών ύπ’ αυτής όριζομένων προ¬ 
σώπων καθ’ οίανδήποτε ώραν τοϋ εικοσιτετραώρου καί δι’ 
όσονδήποτε άπαιτούμενον χρονικόν διάστημα κλπ. πρός τόν 
σκοπόν έκτελέσεως πάσης άπαιτουμένης εργασίας κατα¬ 
σκευής, έγκαταστάσεως, λειτουργίας, έπιθεωρήσεως, έπι- 
σκευής, συντηρήσεως, άντικαταστάσεως κλπ. τοϋ ύπο¬ 
σταθμοϋ, τών πάσης φύσεως έξαρτημάτων αύτοϋ, τής κατα¬ 
πακτής τών ύπογείων καλωδίων κλπ. Έπί τής δουλευούσης 
ώς άνω έκτάσεως άπαγορεύεται ή έγκατάστασις οίωνδή- 
ποτε κτισμάτων, ή άνόρυξις όρυγμάτων ή ή έκτέλεσις άλλων 
έν γένει έργασιών, δυναμένων νά παρεμβάλωσιν έμπόδια 
ή νά παραβλάψωσι τάς έντός τής δουλευούσης έκτάσεως 
έγκαταστάσεις τής Δημοσίας Έπιχειρήσεως Ηλεκτρισμού. 

Ό άπαλλοτριούμενος χώρος καί ή δουλεύουσα έκτασις 
έμφαίνονται εις τό ύπ’ άριΟ. ΣΔ-1027/4-41604/25-0-75 
(φύλλα 1-2) κτηματολογικόν διάγραμμα καί τόν έπ’ αύτοϋ 
κτηματολογικόν πίνακα τής άρμοδίας Υπηρεσίας τής Δημο¬ 
σίας Έπιχειρήσεως Ηλεκτρισμού, δεόντως τεθεωρημένων 
ύπό τοϋ αρμοδίου Διευθυντοΰ τοϋ Υπουργείου Βιομηχανίας 
Ί. Δερμιτζάκη άπό 17-12-1975. 

Είδικώτερον : Είς τό ψύλλον 1 τοϋ άνωτέρω διαγράμματος 
εΐκονίζονται : α) ή κάτοψις 1/50 τοϋ ισογείου τής οικοδομής, 
έφ’ ής σημειοΰνται διά διαγραμμίσεως καί ύπό στοιχεία 
Α-Β-Γ-Δ-Λ ό άπαλλοτριούμενος χώρος καί διά σκιάσεως 
καί ύπό στοιχεία Κ-Α-Μ-Ε-Ζ-ΐΐ-Θ-ί-Κ ή δουλεύουσα 
λωρίς, β) ή τομή 1/50 τής οικοδομής, έφ’ ής' σημέιόϋται 
διά διαγραμμίσει»; καί ύπό στοιχεία Α-Β-Γ-Δ-Α ό χώρος 
τοϋ ύποσταΟμοϋ, καί γ) πίναξ συνιδιοκτητών, ύπόμνημα, 
στοιχεία τοϋ οικοπέδου τής οικοδομής, ’ τοϋ ύποσταΟμοϋ 
κλπ. 

Τίι ψύλλον 2 τοϋ ώς άνω διαγράμματος περιλαμβάνει : 
α) τοπογραφικόν 1/100 τοϋ οικοπέδου τής οικοδομής καί 
τοϋ ύποσταθμοϋ καί β) τοπογραφικόν 1/5000 τής πόλεως 
Ίωαννίνων, έφ’ οϋ εΐκονίζεται ή Οέσις τοϋ ύποσταΟμοϋ ώς 
προ; αυτήν. 

Έπί τοϋ άπαλλοτριουμένου άκινήτου προβάλλει δικαιώ¬ 
ματα κυριότητος ή Ετερόρρυθμος Εμπορική Οικοδομική 
Εταιρεία «Ήλιου Μέγαρον -Άνέγερσις Οικοδομικού Συγ¬ 
κροτήματος έν Ίωαννίνοις Γ. Κωνσταντόπουλος καί Σία 
Ε.Ε.». 

Ή άπαλλοτρίωσις κηρύσσεται, ύπέρ καί δαπάναις τής 
Δημοσίας Έπιχειρήσεως/Ηλεκτρισμού. 

Ή παρούσα δημοσιευθήτω διά τής Έφημερίδος τής Κυ- 
βερνήσεως. 

Έν ΆΟήναις τή 24 Μαρτίου 1976 

οι ΥΠΟΥΡΓΟΙ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΝ 

ΕΥΑΓΓ. ΔΕΒΛΕΤΟΓΛΟΥ 


ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 

ΚΩΝΧΤ. ΚΟΝΟΦΑΓΟΣ 




ΕΦΗΜΕΡΙΕ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΚΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟΝ) 


“Λ?ι·5. V. 22*1/750/ΙΊ.907. (7) 

ΙΙερί μερικής άνακλήσεως τής. δυνάμει τής ύπ’ άριί5. 147-1/ 
11.1.1032 κοινής άποφάσεως τών Υπουργών Γεωργίας καί 
Υγιεινής. ΓΙρονοίας και “Αντιλήψεως κηρυχύείσης αναγ¬ 
καστικής άπαλλοτριώσεως. ϊι’ αττικήν άποκατάστασω προσ¬ 
φύγων έν Π εριστερίω—Αττικής. 

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
Έχοντες ύπ' οψει: 

1. Τάς διατάξεις τού άρθρου 110, τοΰ Συντάγματος τού 
έτους 1927. 

2. Τάς διατάξεις τών άρ-ίρων 1 καί 2, τού κωδικοποιηύέν- 
τος Α.Ν. 1731/1030 «περί αναγκαστικών απαλλοτριώσεων». 

3. Τήν δυνάμει τής ύπ’ άρι·3. 1474/11.1.1932 (ΦΕΚ 4/ 
1932 τ. Β') κοινής άποφάσεως τών Υπουργών Γεωργίας καί 
Υγιεινής, Προνοίας καί Άντιλήψεως, κηρυχΰεΐσαν αναγκα¬ 
στικήν άπαλλοτρίωσιν, προς αστικήν άποκατάστασιν προσφύ- 
γων έν Περιστερίω — Αττικής. 

4. Τήν ύπ’ άρι-3. 852/1975 γνωμοϊότησιν τοΰ Α' Τμήμα¬ 
τος τοΰ Νομικού Συμβουλίου τοΰ Κράτους, δι’ ής τοΰτο έγνω- 
μοίότησεν, ότι, ή έν λόγω άπαλλοτρίωσις άνεκλή·3η αυτοδι¬ 
καίως ώς ττρδς τήν κατωτέρω έκτασιν, άποφασίζομεν: 

Άνακαλοΰμεν καί τυπικώς τήν, δυνάμει τής ύπ' αριθμού 
1474/11.1.1932 (ΦΕΚ 4/1932 τ. Β') κοινής άποφάσεως 
τών Υπουργών Γεωργίας καί Υγιεινής, Προνοίας καί Άν- 
τιλήψεώς, κηρυχΰείσαν αναγκαστικήν άπαλλοτρίωσιν. προς 
αστικήν άποκατάστασιν προσφύφων έν Περιστερίω — Αττι¬ 
κής, κα·Ι»’ ό μέρος άφορά αΰτη εις τήν ΐκ 200 τ.μ. ιδιοκτησίαν 
τής Εύπραξίας χας Σεραφείμ Άγιαννίδη, έμφαινομένην ύπό 
στοιχεία Λ—Β—Γ—Δ—Α καί ύπο κλίμακα 1:1.000 εις τό 
ύπ’ άρι·5. 2708 κτηματολογικόν διάγραμμα τής Δ/νσεως Τε¬ 
χνικών Υπηρεσιών τοΰ Υπουργείου Κοινωνικών Υπηρεσιών. 

ΊΙ παρούσα δημοσιευ-ίήτω διά τής Έφημερίδος τής Κυ- 
: βερνήσεως. / ’ 

Έν Άίήναις τή 20 Μαρτίου 1070 . 

ΟΙ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΙ 


ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ 

ΑΙΙΙΐΦΑίείΣ 

Άρι-3. Τ.Υ. 13737. (8) 

Περί τροποποιήσεως τοΰ ρυμοτομικού σχεδίου Λουτροΰ Ν. 

Αιτωλίας καί Ακαρνανίας. 

Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΑΙΤΩΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 
"Έχοντες ύπ’ θύει: 

1) Τάς διατάξεις τοΰ Ν. 3200/55 «περί Διοικητικής 
άποκεντρώσεως». 2) τάς διατάξεις τοΰ άπο 20.0.1055 Β. 
Δ/τος «περί έξαιρέσεως άπό τής κατά τήν παράγραφον 1 τοΰ 
άρθρου I τοΰ Ν. 3200/55 άρμοδιότητος τοΰ Υπουργείου Δη¬ 
μοσίων “Έργων», 3) τάς διατάξεις τοΰ 803/70 Β. Δ/τος 
«περί διαρύρώσεως τοΰ * Υπουργείου Συγκοινωνιών καί Δημο¬ 
σίων Έργων» ώς τοΰτο έτροποπο:ή-5η διά τοΰ ύπ' άρι-3. 572/ 
1907 Β. Δ/τος, 4) τάς διατάξεις τοΰ ύπ' άρι-3.^ 532/70_Ν. 
Δ/τος «περί Διοικητικής άποκεντρώσεως». 5) τάς διατάξεις 
τοΰ 712/70 Β. Δ/τος ώς έτροποποιή·3η καί συνεπλη?ώ5η διά 
τών ύπ’ άρι-5. 077/71 καί 198/72 Β. Δ/των. 0) τήν ύπ’ άρ:·3. 
Λ7/10/11/7.10.70 κοινήν άπόφασιν τών Υπουργών «περί 
όργανώσεως τών Περιφερειακών Υπηρεσιών τοΰ ΥΙΊ.Δ.Ε.». 
7) τήν ύπ’ άρι-3. Λ9/1—8/3/9.8.71. κοινήν εγκύκλιον τών 
Π ρωύυπουργοΰ. “Αντιπροέδρου καί Υπουργού τών Εσωτερι¬ 
κών «περί όργανώσεως τών Νομαρχιών», 8) τον Α.Ν. 314/ 
1908, 9) τήν σύμφωνον γνώμην τοΰ Περιφ. Συμβουλίου Δημο¬ 
σίων Έργων Τμήματος Νομοΰ Αίτωλ/νίας, διατυπωύείσαν 
έν τώ ύπ’ άρι-3. 30/1975 (·5έμα 14ον) πρακτικώ αυτού, άπο¬ 
φασίζομεν: 

Έτκρίνομεν τήν τροποποίησιν τοΰ ρυμοτομικού σχεδίου Κοινέ- 
* V . - ;_ ι _ ·- _1 I κ I «) I ΟΤΑ 


. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΝ 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΙΛΝΟΠΟΥΛΟΣ 


ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΝ .ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΠΡΙΣΙΜΗΣ 


τω-5ι όρων δομήσεως: 

Έλάχ. πρόσωπον: 10,00 μ. 

Έλάχ. βά·5ος: 30,00 μ. 

Έλαχ. επιφάνεια: 500,00 μ : . 

Μεγίστη έπιτρεπομένη κάλυψις 50%. 

“Όροφοι Δύο (2). 

Μέγιστον ύψος: 8,5 μ. 

Σύστημα δομήσεως: Τοποθετούμενης τής^ οικοδομής κατά 
τμήμα αυτής 4,00 μ. τουλάχιστον έπι τής οικοδομικής γραμ¬ 
μής τής προσόψεως το τών πτερύγων. 

“II παροΰσα δημοσιευ·5ήτω διά τής Έφημερίδος τής. Κυ- 
βερνήσεως. ' 

Έν Μεσολογγίω τή 13 “Ιανουάριου 1970 

Ό Νομάρχης 

' ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΖΑΡΚΑΔΑΣ ··- 


















ΕΦΗΜΕΡΙΕ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟΝ) 


ν.Γ> 


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ 


(!» 


ί εΐδοζοιήτεως τής γενομένης ζαρακαταύέτεως άζοζη- 
ωτεως ρυμοτομη·1»έντος ακινήτου έν Κάτω Χα/.ανδριω— 


11 ερ! είδοζοιήτεω 
μιώ 

"Αττικής. 


Έν Άύιήναις σήμερον τήν τριχ/.οττήν (30ήν) τού μηνός 



έμού τού Συμβολαιογράφου καί κατοίκου Άύηνών Κωνζτχι- 
τίνου Νικολάου Οικονόμου. έδρεύοντος ένταύίια. ένεφανίτίΐη- 
τχ/ ο! γνωστοί μι: καί μη έζαιρετέοι 1) Ευαγγελία σύ¬ 
ζυγος "Αθανασίου Καμζύλη. το γένος Άύχ/ασίου Παζαδο- 



χμαί όγδοήκοντα (80) 2:ά δικαιώματα ζράΐίεως καί δρχ/μαί 
είκοσι (20) διά δικαιώματα αντιγράφου καί όζερ άνχ'νωσ-ύίν 
εύκρ ινώς καί έν τόνο) ς εις έζήκοον των έμφανισύέντων κα ; 
βεβαιω-ύέν όζογράφεται ζαρ’ αυτών καί έμού ώς έζεται. 


Ό Συμβολαιογράφο; 
Κ. Ν. Οικονόμου 


Οί έμφχιισύέντες 
Εΰχ/γ. Καμζύλη 
"Λ4. Καμζύλη ς 

"Ακριβές αντίγραφου 
Έν "Α-ίιήναις τή 30 Μαρτίου 107(5 

Ό Συμβολαιογράφος 
(όζογραφή) 

(Άρώ. τριζλ. Ταμείου Δικ. Είσ. "Α·5η/. 24105/70). 


ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΗΜΑΡΤΗΜΕΝΩΝ 


( 10 ) 


δοήκοντα έκατοστών (Μ2 28.80) των ύζ* άρίύμους 23—14 
—13—25—23 καί 22—15—14—23—22 τμημάτων εις ζε- 
ριοχήν Κάτω Χαλχ/δρίου. δυνάμει τής όζ" αριθμόν 141/1973 
ζράξεως αναλογισμού τού Π.Γ.Α.Λ. κα-ύορισύείσσν διά τής 



Εις τήν ύζ" β?ι·&. Τ.Υ. 10702/13.10.75 άζόφασιν τού Νο¬ 
μάρχου "Ιωαννίνων. τήν δημοσιευ·5είσαν εις το ΰζ’ άρι·Ι5. 24.) 
ΦΕΚ τ. Δ' τής 1.11.75. εις τήν σελ. 221(5. στήλ. α' καί εις 
τό τέλος τής άζοφάσεως. ζρό τής φράσεως «ΤΙ ζαρούσα δημο- 

σιευύήτω.» ζροστί-ί>εται ή έκ ζαραδρομής ζαραλειφΦείσα 

«φράζες. 

«ΤΙ έν λόγω άζαλλοτρίωςις κηρύττεται ύζέρ τού Δημοτιου 
ναι δαζάναις τού Νομαρχιακού ΐ'αμείου" Ιωαννίνων. 

(Έκ τής Νομαρχίας Ιωαννίνων) 

(Π) 

Εις τό ύζ’ άριίι. 31/18.2.1975 Φ.Ε.Κ. (τ. Δ'), εις ό 
έδημοτιεύ-ύη ή εκ·5ετις Έζιτροζής άρύρου 5 τού Α.Ν. 2(53/ 
19(58 ζερΐ κχύοριχμού αίγιχλού καί ζαρα/.ίας εις ίέτιν 
ΠΛΑΚΑ ΚΛΟΓΝΤΑΣ ΜΙΡΑΜ ΠΕΛΛΟΥ,_ ζρό ιδιοκτη¬ 
σίας Πάνου Ζεδοζούλευ. ήτις φέρεται τυνταγείτα τήν 10.5. 
1974. έζιφέρεται διόρύωτις ημαρτημένων εις τό όρίόν «20.5. 
1974,.. 

(Έκ τής Νομαρχίας Λατιΐίου) 






ΕΚ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟΥ 



